an RARTLOMIEJ BORD ALI 


Kanonik Katedralny Krakowski, Dziekan Miasta i Administrator Kościoła parafialnego św. Szczepana, 


przeżywszy lat 56, po ciężkićj chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami, w dniu 25 Stycznia 1871 roku rozstał się z tym Światem. 


Wyprowadzenie zwłok do Kościoła Katedralnego na Zamku nastąpi w Sobotę to jest dnia 28 Stycznia b. r. o godzinie 9tej zrana. zkąd 
po odprawioném NABOŻEŃSTWIE zwłoki na Cmentarz odprowadzone zostaną. 


Szanowne Duchowieństwo. Krewni zmarłego i Pobożni Wierni raczą uczestniczyć w tym smntnym obrzędzie. 


W Drukarni Uniwersyteckiej 1871. 


